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zakończył życie dnia 7 Lutego 1878 roku o godzinie 4 minut 5 po południu. 


Redakcya „CZASU“ zawiadamia wiernych o bolesnym zgonie Ojca Sw., otrzymawszy wczoraj wieczór już po 


wyjściu dziennika doniesienie telegraficzne o tym dla całego świata katolickiego bolesnym wypadku. 


W drukarni „CZASU* w krakowie. 


